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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as 

a separate compllation 


रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली , 8 जनवरी , 1987 


का . नि . मा . 5 ( प्र ) :-. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के परन्तक द्वारा प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग 
करते हए और केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट होते हुए कि प्रशासनिक 
कठिनाई के निवारण के लिए यह भावश्यक है कि केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भम्बाला 
छावनी बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 27 मार्च , 1987 सक 
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( 1 ) 
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अयवा उनके उत्तराधिकारियों के चयन की तारीख सरकारी राजपन में अधिसूचित 
करने तक , इनमें से जो भी पहले हो , के लिए बढ़ाती है । 
( Terü. 97. 07. 29/57/77./# /TA GT FT/87/5 336/04 ( UT FT)/ 87] 

धीरेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 6th January , 1987 
S . R . O . 5 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by the proviso 
to sub -section ( 1 ) of Section 15 of the Cantonments Act, 1924 
(2 of 1924 ) , the Central Governmeni being satisfied that it is 
necessary in order to avoid administrative difficulty , hereby ex 
tend the terms of office of all the elected members of the Ambala 
Cantonment Board upto 27th March , 1987 or the date of notifica 
tion of election of their successors in office in official gazette, which 
ever is earlier . 
[F . No. PC 29|Genl. Elcc. Cantt./L & C |87|5336D ( Q & C )/87 ] 

DHIRENDRA SINGH , Jt, Secy. 
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